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■取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。 

特に r ち全のために必ずお守りください」はご使用前に必ず読んで正しくお使いください。 

■保記書は必ず r お買上げ曰•販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受け取りください。 
■取扱説明書と保証書は大切に保管してください。 


■この;令蔵庫は一般家庭での食品の冷凍•冷蔵保存の目的で作られた製品です。業務用には業務用を蔵庫をお使いください。 
■再資源化のため、おちなプラスチック部品には材料名を表示しています。 

■この冷蔵庫にはノンフ□ン冷媒とノンフ□ン発泡断熱材を使用しています。ノンフ□ン冷媒（イソブタン）とノンフ□ン発泡断 
熱材（シク□ペンタン）は、オゾン層を破壊せず、地球温暖化に対する影響び極めてルさい、地球環境にやさしい物質です。 
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据えつけ 
場所は 


I 日陰で、熱気の当た5ない 
!風通しのよいところ 

を却力のほ下を防ざ電気代を節約 

I 湿気が少ないところ 

j さびの発生を防止 


丈夫で水平なところ 

振動や騒音を防止 

♦を蔵庫の脚がミ兄みやずい巧巧（じゅうたん•置.塩化ビニール製など） 
は、下に丈夫な板を敷いてください。（熱によるをお•変色の防止） 

他の傑器か6離れたところ 

テレビなどへの雑音や映像の乱れを防止 

〜〜， * 、か！をち 0.5 cmW 上、 

周囲に放熱天井已 C mW 上ぁける 

スぺ_スホ 天井や側面か5熱を逃びずため 

—，.— 本化が側は熱くなりまず 

め I 了 C j 使し、始めや夏場は 

■ 約己〇で〜60でな上になることもあります。 


感轟謹止 ( D た I 

めア-スずること 
をおずずめしまず 


特に±間-洗い場•地下 
室など湿気のをい場所に 
据えつける場合は必ずア 
ースをしてください。 


アース端子がある場台 

アース線をアース接続ねじ（④記号) 
に接続し、アース端子に取りつける。 
なお、アース線（市販の銅線直径 1.6 
mm ) をお買上げの販売店などでお買 
い求めください。 

背面下部 


アース 



専用コンセント 
巧源 10 0V 


アース 端子 


アース線(銅線直淫1.6™) 


アース端子がない場合 

お買上げの販売店に依頼し、アースエ事をする。 （ D 種設置工事•有料） 


接続してはいけないところ 

♦水道管-ガス管（感電-爆発のを険） 
♦電話線のアースや避雷針（落雷のときを険) 


巧に水気のをい場所に設置ずる場合 

アースの他に漏電しゃ断器の設置が義務づけ5れていまず。 
お買上げの販売店にご相談ください。 

警告- 

アースが不完全な場合は、感電の原因になります。 


ノンフ□ン 
を蔵唐に 
ごいて 


そのを、お買い上げ 
の販売店へご連絡く 
ださい。 


I ち媒回お（配管） 

!ネジ等を巧たない 


を傷つけなし、、 


ノンフ□ンを媒は可燃性でずが、を媒 
回路に密閉されており、通常はもれ出 
すことはあ0ません。 

「 A 警告- 

:万が一冷な回巧を傷つけてしまった 5 

1. 义気や電気製品の使用をさける 

2. 窓を開けて十分に換気を行う 
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わずかな扉のすさ間でち、 

霜がついたり;ちえな < なります。 
食品•ビ ニールを •電ミ原 コードな ど 
扉をなめる時にはさまないように。 



…-〜一. f 調壁脚を床につ<よラに回し、 
脚を調整し 前キャスターを浮かせ固定ずる 

かで'"同を振動*騒音の防止、移動の巧止、半ドア防止。 

, 1 ~/\ ，ェ ぉ 


不完全な場をは、冷蔵庫び移動して 
ケガの原因になりまず。 


>左ち平行にし、前側をやや上げ気味にすると、 
閉まりやずくなり半ドアを防げまず。 


ドアの平巧度の調整について 

を下がり ち下びり 


調整脚 


後部の脚 


据えつけ場所が水平でな 
かったり、食品の重みで 
脚がなんだりずると、ド 
アが下がってみえます。 

調整脚を図示の方向に回 
し調整してください。 

例えば部屋の角などへの据えつけで、後部の脚の一方び巧になみ傾くことびあり 
まず。後部に丈夫な巧を巧いて調整をしてくだごい。 


知左主 


地震に 

そなえて 


お名 MRPR -01 BL 

警告- 


I 背面上部の手掛け （2 力巧）に 
»丈夫なベルトを巧して、壁や巧 
などの丈夫なところに固定する。 

を蔵庫用転倒防止ベルト（別売）は、 

J お買上げの販売店にこ備談ください。 


を蔵庫び倒れてケガの原因になりまず。 


電源はを蔵* 

庫専用で r 么 


10 0 V •定格 15 Aia 上のコン 
セントを単独で使用する 


10 0 V むがの使用やタコ足配線は、 
発熱•义災の原因になりまず。 



据えつけか S 運転開始まで 














野菜室 
約3〜9で 


冷えすざのとさは「弱」側へ、 

もっと;令やしたいときは「強」側へ、温度調節してください。 



※表示温度は冷蔵室、冷凍室の温度調節を「強」と「弱」の中央 
の位置に合わせ、周囲温度3日で、食品を入れずにドアを閉め、温 
度び安定したときに、庫巧のほぼ中央下寄りで測定した温度の目 
まです。 


ふだんは「強」と「弱」の 
中央の位置 


「中央の位置」より 
2〜3で高め 


r 中央の位置」より 
2〜3でおめ 



約一2〜2で 



冷蔵室はチルドにち切り替え5れまず。 



加工食品（シュウマイなど） • 
ヨーグルトなどいろいろな 
食品の1週間程度の保存に。 



冷えすざのときは「弱」側へ、 

ちっと冷やしたいとさは「強」側へ、温度調節してくださし、。 


ふだんは r 強」と「弱」の 
中央の位置 


伸央の位置」より 
2〜3で高め 


「中央の位置」より 
2〜3で低め 



♦スライド室と野粟室の庫巧温度は;ち蔵室の温度調節を変え 
ると巧に変化しまず。 








































、.お願いちゎ 

参食品を棚より飛び出して入れないで 
ください。 

参ボトルポケット前列には、底まで入 
りさらないビン類を入れないでくだ 
さい。 

(半ドア、ビン類 
の破損の原因）若#^ 

•スライドチルド 
ケースの手前に食品を置いたままド 
アを閉めないでください。 

半ドアになり冷え具合び悪くなった 
り、食品び落下し、ケガをしたり、 
ケースび破損することがあ0ます。 

•スライドチルドケースは確実に収納 

(完全に閉まった状態に）してくだ 
さい。不完全な場合ドアびぶつかり、 
ケースを傷めることびあります。 

•チューブスタンドはポケットの内側 
に取付けて使用してください。 

(半ドアの原因） 




































フリージングケース(上) >- 



お願い お巧5せ 

スライドケースの下に背の高いものは入れない ♦野菜や果実は、ラップをすると新鮮さび 

参食品やスライドケースを破損することびあります。 さらに長をちします。 

♦スライドケースをはずして使ラと、野菜室び乾燥します。 


各室の使いかた野菜室/冷凍室 


















自動製か機に使ラ水は 

水道水など滅菌された水を使うことを 
おずすめします。 

ミネラルウォーター、ミき水器の水をご使用 

の場合、特に念入りに回数を増やしてお掃 
除して < ださし、。 


使いはじめのかは 

使いはじめや1週間 L ソ上使わなかった場合最初の2〜3回 
分のか（約30個）は捨ててください。 

臭いやホコリびついている場合びあります。 


■ —• - J WS Vfi 

自動製が機 


■■■ 




かの作りかた 


給水タンクを取り出し、 
:給水栓をあけ、 

■ 水を入れる 


満水位置 マークまで 



給水タンクを、水平に持ちなび5、元にもどす 

:♦取っ手を持つ場合は、「►」マークを必ず「開」の 
，’ 位置にしてください。 

♦タンクを傾けると水びこぼれます。 

♦給水タンクび浮さ上びっていると氷びでさません。 
タンク受けに異物びないことを確認してください。 


取っ手のはずしち スライドさせ「開」の位置で持ち上げる 



取っ手の取り付けち 



取っ手（給水栓) 


アイス サーバー 


氷の落下音をルさ < します。 
取りはずさないでください。 



各室の使いかた自動製か機 


6 



























お願い、- -- 

貯かコーナーの奥には物を入れない 
アイス サーバー 



検知レバー 

(貯氷 里を 
検巧します） 


貯かコーナーかは平!5にな5して 


参貯氷量の確認は検知レノ（一び自動的に巧い、一定量に 
なると製氷を停止します。 

貯氷量を正しく確認するため、氷は平らにな b し、アイ 
スヴーノ（一は、お氷コーナー手前に入れてくださし、。 


給水タンクにお湯 • ジュース • お茶-清涼飲料水など、水 
L ソがの物を入れない 

(耐熱温度約60で） 

♦水覇の物を入れると、み^^ぃ 
自動製氷機や給ホポンプの 
S 女障の原因になります。[を故で 


0 


給水タンクに満水位置上水をいれない 

参給水タンクを冷蔵庫にセットしたまま、やかんで水をまぐ 
など満水位置しソ上に水を入れると、つなびった氷びでを 
ることびあ0ます。 


<お知らせ’み 


>ミネラルウォーターなど三ネラル 
分のをし、水で作つた氷は白色なで 
ん物（白い結晶）びでさることび 
あります。これはミネラル成分び 
結晶したをので、害はありません。 


参長時間氷を貯氷したままに 
すると、氷と氷びくっつし、 
たり、ルさくなったり / 
しょ!^。 1 / 

(昇華といラ現象です） 


参ドア開閉の頻度や 
周囲温度(しょって、 
製氷時間び長くなる 
ことびあります。 


辟巧は 
、ひかえかに 


①ミネラル分のるい水でかをつくると白色ミ尤でん 
物がでさることびあります。害はありません。 


①ミネラル ウオーターなどで かを つくってい 
ませんか。 


①製ホ皿に均一に水を流す水路があるためです。 
給水タンクには満水位置じ止かを入れないでく 
ださい。 OES ^ 

③長時 f 或 K を放置するとかがとけた様にルさくなつ 
たり、くっついたりします。昇華という現象です。 


①かに凸びある 
2〜3個つながる 
⑨かびルさい。 
表面がとけている£ 
くつついている。 



製氷を停止したいとき 


各室の使いかた自動製氷機 















































おま入れの前に 


付属品のはずしかたとお手入れ 





































取りつけは、はずしかたの逆の順序で行います。 




ドアパツキンク 


巧れると傷みやずく、 

を気もれの原因になりまず。 


ドアバッキング 



フリーポケツト•ボトルポケット 


① 左ちを交互に持ち上げ、 
(取りつけは固くしてあ 
りまず。） 

② 手前に引く。 



おま室 


スライドケース 

① いっぱいに弓ほ出し、 

② 手前を持ち上げる。 


野菜ケース 

① スライドケースを取り 
出し、ドアを少し持ち 
上げながら引き出し、 
傾ける。 

② 手前を持ち上げる。 



汁受け凹部 



巧蔵庫の背面•巧 


① 調整脚を回し、脚を巧から 
浮かせ、を蔵庫を移動ずる。 

② 背面、壁、床のちれをふく。 
背面や床面は空気の対流に 
より、ホコリがたまったり、 
黒く巧れやずいところでず。 

zh ま意- 

を蔵庫の下には 
手 • 足を入れない。 

ケガをずる原因になりまず。 



庫内のの巧巧 


① 電源プラグを抜く 

② 巧を棚、1 • 2 - 3棚をはずず。 

⑤ ▲マークのツメを上ちに巧しながら、引く。 
♦庫內灯は1 10V.1 己 W、 ガラス球形式 T20 

口金 E - 12を販売店でお巧めください。 
④庫內灯を交換ずる。 ⑥ 

⑥ 上側のツメを差し込んでか5、下側の 
ツメを差し込む。 


A 警告 



庫巧打は指定品むがを使ラと义災の原因になりまず。 
庫巧なを交換ずるとをは化ず巧おプラグを巧< 

抜かずに作業すると感電やけびをする恐れびあり 
ます。また、万一、庫内に冷媒びをれていると発火 • 
爆発の恐れびあります。 


お手入れの後に 


コード•プラヴ•コンセントの点検 


>電源コードやプラグび傷んでいませんか 
>電源プラグにホコリびたまっていませんか 
>電源フラグに異常な発熱などはありませんか 
>コンセントびゆるんでいませんか 
>電源プラグはしっかり差し込みましたか 

A 警告- 

電源コードやプラグび傷んでいたり、ホコリび 
たまっていると感電や义災の原因になりまず。 



こんなとをは 


♦停電のとさ 

♦ドアの開閉を少なくし、新たなを品の貯励まさける。 

♦長期間使わないとさ 

♦自動製氷機 ( 10ぺージ)を清掃し、電源を巧いてから庫巧を 
清掃し、 2 〜 3 曰間ドアを開けて乾燥させる。 

※乾燥び不十分な場合、カビ、においの原因および冷却器 
腐食によるを媒访ス）もれの原因になります。 

♦運搬 

1. 給水タンクおよび製氷皿の氷や水を捨てる Li" 10ぺージ 

2. 蒸発皿の水を捨てる [7 8ページ 

3. 2 人しソ上で、前面下部内側と背面 
上部の手かけを持ち静かに運ぶ,^ 

参横積みはしない 
(圧縮機の故障の原因） 

♦転居の場合、周波数の 
切り換えは不要 
(己 0/60 HZ 共用） 



A 警告 


前面下部内側背面上部手かけ 


をな回路を傷付けない、ネジ等巧たない 

可燃性冷媒を使用していまずので、ガスびもれた場合、発义’ 
爆発の恐れびあります。 



付属品のはずしかたとお手入れ•こんなときは 


































[ I き水フィルター 1 
はずして水洗い。 

通常は交換不要ですび、次の 
ようなときは交換してください 

•水しソがのちのを入れるなどして 
目づまりしたとさ。 

参破損したとき。 


"^^水ポンプ 


:パイプを引き巧を、キヤ 
ツプを回してはずし 、 A 
ネを取り出し水洗い 

♦八ネは磁石で 
でさています。 

異物びないよラに、 
されいに水洗い。 


製か皿のか、または水を強制のに貯氷コーナーに 
落とし、製氷皿を空にしまず。 二三二 I 

1 ’ :給水タンクを取り出し、 

:を凍室のドアを閉める 


I 


給水タンクに水を入れ、 
セットする 


■ •■•い M* つ 一 r — 一 — •! •一 —• J I < 

數氷停止 

■製氷停止ランプ(赤）び[巧1せ罔1 
点滅します。（製氷皿の水や氷を落とします) 
■点巧が終って元の表示にをど0ます 。II 


フリージングケース（上) 
を取り出し、水やがを 

fee るフリージングケース（上 


温度調節部の•を約己秒押す 

巧ホ巧じ 

■製氷停止ランプ(赤）び L 約1分間1 
点巧します。（給水タンクの水で製氷皿をすすざまず) 
■点滅びがって元の表示にちど0まず。 


製氷を停止する B 3» LJ 

■製氷惇止ランフ(ホ）び消'灯してし巧場合は、製氷巧止 
を巧し製氷停止ランフび点口してしぶことを確認する。 




給水タンク(給水ポンプ‘ / (イプ•ミき水フィルター)、フリー 
ジングケース （上）、 防音マットを水ないし、よく乾燥させ 
元にもどす 口 


♦再び氷を作るとさは.製氷径止を押し. 
製氷停止を解除してください。 

(製が停止ランプび消なします。） 


給水タンクを元にをどす 


給水タンク • フタのお手入れに漂白剤を使用ずる場合は、そのを意 
書きに従って巧う。 

♦給水ポンプはしっかり組立ててください。不十分な場合、製氷し 
なかったり、音び大きくなることびあります。 


①をえるまで約4〜已時間、夏はかがでさるまで約 
24時間かかる場合びあります。 

③特にタンク巧のパイフの出口はタンクに61^に取 
り付けてくださし、。 

③ かがいつぱいあると判断します。貯か コーナー 
から食品などを取り除いてください。また、が 
は手前まで平らにならしてください。 

④ 「製か停止 J のホランプを消巧してください。 


③給水タンクに給水ポンプとパイプび正しくセツ 
卜されていまずか。 

③貯かコーナーに食品やアイスヴーノ く I —など放 
置されていませんか。 


④製氷の設定が「製氷停山（ホランプ点灯）にな 
つていませんか。 








































な下のことをお調べになり、それでを具合の悪いときは、すぐにお買上げの販売店にご連結ください。 



お確かめください 


，うしてください。こんな理由です< 


①電源は <巧をされていまずか。 


①電源プラグやブレーカーを確認して<ださい。 


①温度調節び「弱」になっていませんか。 

⑨据えつけ直後ではありませんか。 

③ 周囲に隙間びなかったり、曰が当っているなど、 
放熱を抑ずていませんか。 

④ を気の流れを巧げていませんか。またドアをひ 
んぱんに開けたり、半ドアになっていませんか。 




冷凍まじけ HD 
食品がぶ結する 


① ち蔵室の温盧雕5が腳または「チルド」にな 
つていませんか。 

② 分びるい食品を棚の奥に入れていませんか。 


人 

'V 


① 温度調節を「強」側にしてください。 

② 冷えるまで約4〜己時間、夏は氷ができるまで 
約24時間かかる場合があります。 

③ 正しく据えつけがされているかをご確認くだ 

さい。巨田因> 

④ 食品のつめすざや半ドアなどびないかをご確 
認ください。 ESSS^ 



③周囲温度が己でむ下になつていませんか。 


一八' 


① 冷蔵室の温度調節を「弱」側にしてください。 

② 豆腐•野菜-果物など、水分のをい食品や飲み 
物は手前に置いてください。 

③ 冷蔵室の温度調節を「弱」にすると凍りにくく 
なります。 


ドアをひんぱんに開けたり、半ドアになつてい 
ませんか。 

②雨天など高湿な時ではありませんか。 


ドア湖きやすい 
ドアが斑まらない 


Efl 


① ドアび食品にあたっていませんか。 

食品をつめすざていませんか。 

② 引出し扉のヶースの奥に食品が落ちていたり、 
本体とドアの間に電源コードを巧んだりして 
いませんか。 

③ 据えつけにびたつさはありませんか。 


人— 
— V — 



①音が急に大きくなる。音色が变わる。 


⑤ 時々 （1 〜2時間毎）"ウィーン•ゴトゴト"と音 
びずる。 

③雷原を入れたを、製か停止中に時々り〜2時間毎) 
"グッ、ギュイン"と音びずる。 

® ドアを閉めたときに"ヒューン"と音びずる。 

⑥ 時々"ジュー"音や"ポコポコ（沸瞧音)" 

⑥ ドアを開けたとさに時々、庫巧から"ビシッ"音 
や水がたれているような音がする。 

⑦ がび飛ぶような音が時々ずる。 



人 

'ゾ' 


①空気中の水分が冷やされると霜や露になります。 
わずかなドアの隙間でち霜や露がつ<ことがあ 
ります。 

芝一時的に露がつくことびあります。乾いた巧でふ 
し、てくださし、。また冷凍室に霜がつさやすくなり 
ます。ドアをあける時間を短くしてください。 


① 食品は棚やケースより飛び出さないよラに収納 
して < ださい。 

② 取り除いてください。食品.電源コード • ビニール 
袋などはドアにはさまない様にまとめてくださ 
い。 

③ 調整脚をおろして、前側を高めにし、やや前上がり 


> 1 

においが気になる 

(食品•氷） 

①においが強い食品をラップしないでいれていま 
せんか。 

③給水タンクはミちれていませんか。 

① においび強いと脱臭装置でとりきれないので^ 
ラップをしてください。 

② 定期的にお手入れしてください。 ) 

テレビなどに 
雑音が入る 

> .— H 

① テレビ等の近くに冷蔵庫を設置してし、ませんか。 

② アンテナ線の弓1込口の近くから;ち蔵庫の電源を 
とつていませんか。 

'户 ..- -- X 

①テレビ等の機器か5は離してしてください。1 
③里源は単独でアースすることをおすずめします 。 J 


などに高速運転に切替わり強い力で冷やしてい 
ます。 

⑤ 自動製かの音。給水タンクに水びなくてち約 
100分毎に自動製氷機とポンプの音びします。 

③ 自動製氷の動作チェックを行ラ音。「製が停止」 
中でちチェック動作を行います。 

④ ファンモータが始動ずる音です。 

⑥ 冷媒（ガス）の流れる音です。 

⑥ 中に暖かい空気が入り、プラスチックが膨張し、 
発生するキシ S 音です。 

⑦ 風量を調節するダンノ く一び動作する音です。 


を蔵庫には側面や天井に放熱*露付防止パイプび、 
また下には放熱を促すファンがあるからです。据 
えつけ直をや夏場は、特にが側び熱く（己。〜日〇で） 
なったり下から温風がでることびあります。冷やす 
ために必要な機能で異常はありません。 



故障かな？と思つた S 


11 












圍 t 〜保証書（別添付） 

^ — ... — - _ _ _ 

♦保証書は、必ず「お買上げ曰-販売店名」などの記入をお 
確かめのラえ、販売店からお受け取りください。 

♦内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。 

♦なお、食品の補償等、製品修理 m 外の責はご容赦ください。 

保証期間 -一 

お買上げ日から1年間でず 

(ただし、；ち凍サイクル•冷却器用フアンおよびフアン 
モーターは 5年間でず） 


補修用性能部品の保有期間 


参当社は、この冷蔵庫の補修用性能部品を製造巧切りを9年保 
有していまず。 

•補修用性能部品とは、その製品の機能を維持ずるために必要 
な部品でず。 


t ご不明な点や修理に関ずるご相談は 

i ■ — T _ _ _ __ _ 

♦お買上げの販売店にご相談ください。 


修理を依頼されるときは J 

♦ 「が障かな？と思ったら」（7、10、11ページ）にしたが 
ってお調べください。 

なお、不具合びあるときは、お買上げの販売店にご連絡ください。 
♦保証期間中は 

修理に際しましては、保証書をご提示ください。 

保証書の規定にしたびって販売店び出張修理させていただ 
さまず。 

参保証期間び過ざているとをは 
修理ずれば使用できる場合には、ご希望により修理させて 
いたださまず。 

•庐巧*;1令ま 

技術料+部品代 （+ 出張料）などで構成されていまず。 

♦ご連経いただきたい巧容 


1. 品名王菱ノンフ□ン冷ず冷蔵庫 

※ノンフ□ンタイプであることをお伝えください。 

2. お名を蔵室ドアの内側に表示 

3. お買上げ日 年月日 

4. 故障のげ況（できるだけ具体のに） 
己.ご住所（付近の目印なども） 

巨.お名前•電話番号•訪問希望曰 


霜取り 霜取りの操作と霜取りの水の処置は不要でず。 


冷蔵庫は、 J 旧に基づいて厳重な品質管理のをとで生産していまずが、庫巧の温度は 
冷蔵庫の据えつけ状態や外気温、使用条件などによりを化しまず。しかし、中の食品 
I は8割前をびか分であるため、比熱び大さく、その温度は空気のよラに大きく変化は 
I しません。従って一般の空気温度をはかる温度計はを化の少ない食品温度の測定がで 
をません。そこで、空気温度の影餐を受けに<<、食品に近い温度を示ず冷蔵庫用温 
庫内温度をはかる 度計をお売しています。ご購入の際は、お買上げの販売店にご相談ください。 

なお、一般のアルコール温度計で冷蔵庫巧の食品相当温度をはかる場合は、冷蔵庫中 
；段の棚の中央に約 100 ml の水を入れた容器を置き、感温部を水中に3時間程度浸し 
!ておきますと、食品に近い温度び得られまず。 

♦庫巧温度はドア開閉のかない夜間などに温度計を入れ、翌朝最初にドアを開けた時 
i (温度が安定した時）に測定してください。 


冷凍室の性能について 

このを蔵庫の冷凍室の性能は(フォースター） 

でず。 

冷凍室の性能は日本工業規格 （ J 旧 C 9607)に定 
められた方法で試験したときの冷凍室内の;を凍負荷温 
度（食品温度）によって表示していまず。 

■ J 旧の試験ち法は次のとおりでず。 

(1) 冷蔵室巧温度び0でむ下とな5ない範囲で最ちほい温度になるよラ調整して試験しまず。 

(2) ち蔵庫の据えつけ場所の温度は15〜30での範囲を薑準としています。 

(3) を;ま室定格内容積1 00 L 当り 4.5 k 居上の食品を24時間む巧に一18で!; TF に凍結できる冷凍室をフォースター室とし 
ていまず。 

■ち凍食品の貯蔵期間 

冷凍食品の貯蔵期間は、食品の懲貞、店頭での貯蔵状態、;ち蔵庫の使用条件などによって異なり、上の表の期間は一応の目きでず。 


記号 

を凍負荷温度 
(食品温度） 

を凍食品貯蔵 
期間の目安 

(フォースター) 

一18でけ下 

約3 力月 
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東北地区 


巧 (017)773-8381 i が: 

靑な巿大ぞお木宇 I 
お尻 37-184 I 

前 （0172)32-6535! 横 

弘前巿大宇苗山 
4-20-3 !ブ 

戸 （0178)28-8544 

八戸巿大字長苗代 
ぞ下あ子を化 6-8 

岡 （019)637-7454 が 

盛岡ホ羽堪13化割 もぅ 

30-11 

ミ 尺 (0197) 25-4 引1郡 

水おホが巧 2-3 

石 (0193)23-4611 A 

蓋石ホを内巧 3-10-1 ^ 

台 (022)238-1773 

仙台市ち林区大和町 _ 
2-18-23 が' 


田 （018)865-4471 

が:田巿八橋云ネロ巧 
19-3 已 

手 （0182)32-1785 

巧手市卸巧 ■ 3-2 

館 （0186)42-2781 

大お巿锐田 2-5-44 

お (023)624-0018 

山お巿大野目 2-1-21 

岡 （0235)24-6161 

巧岡ホ上畑巧 5-4 

山 （024)959-6543 

郡山巿ま义田巧卸 
1.76-1 

津 (0242)27-4426 

会ま若松巿天寧寺巧 
3-7 

町 (0244)24-2842 

巧巧巿楼冉町1.173 


甲信越地区 

新漏（025)27 4 -9165 

巧為ホ竹尾卸が巧 
752-9 

長岡 （0258)23-3323 

長岡巿巧踢 1-1118-1 

上越 (025)524-1160 

上越巿春日山町 3-6-3 

長野 （026)221-3232 

長巧巿稲実904 

松本 （0263)27-2461 

松本巧ち川巧;き531 

飯田 （0265)52-5396 

な田巿上規別巧 3367-1 

山梨 (055)222-2711 

甲巧ホ下飯田 1-4-11 


胃! L 、 が师 6)2 讚2 

, いわきホ巧な御台巧巧 


卷 （0225)95-91 11 

石を巿門脇 I 

字四をを化 16-268 

川 （0229)24-3595 

古川巿米を字大连 25-1 


括を 75-8 


心- 東海地区 
愛知県- S 重県 

フ□ントセンター名古屋 

mss (052) 721-0131 
FAX (052) 721-7268 

を古屋巿ま区矢田南 5-1-14 


ま （055)922-7111 

巧ま巿ちま巧 20-1 

岡 (054 に 84-0821 

時岡巿中原913 

化 (053)463-8455 

お松巿上西巧 62-5 


岐阜 （058)275-0909 

は卓巿中窝 3-24 

中ま川 （0573)65-6646 

中まり I 巿的場字巧« 
526-2 

高山 （0577)33-7410 

惠山巿を頭巧 981-5 


九州地区 


福岡 （092)412-5333 熊 

福岡巿巧を区ま抓巧 
3-1-21 II 


本ゆ 96) 380-( 

熊本巿石原町32 

代 (0965) 33•ミ 

八代巿結巧 13-1 

分 (097)558-! 

大分巧向原西 1- 


化九州ゆ93)6 5 3-1 2 3 1 A 代巿結巧 13 - 1 

化九州ホ A な束区 . ina - r\ccQ c 

昭巧 2-5-25 大分 （097)558-! 

t . ^ 大分巧向原西 1- 

义留米 (0942)45-2661 き 985156 

7义2留。米ホまさり麵 謙 S 觀 

唐ま (0955)72-1337 延 ® (0982)21-• 

唐;まホま城内日. 5 D 2、 

長崎(〇 95 ) 843 -〇 622 鹿児®な视;; 

長崎市大情巧 23-4 をぶ苗巿卸本町 

佐世保 (0956)30-7740 沖を!?巧气8-; 

ft 世な巿木原巧 155-1 7- 


宜野巧ホ大山 7- 


新製品のお買上げや巧いかた-お手入れのごあ 


購入-買替えのご相談、取扱し、ち法のお問合わせは_ 

兰菱電機お客さま相談センター侵 6 龍 2 %^置 

〒1 54-0001 東京都世田谷区池尻 3-10-3 

■全国どこか 5 でもおかけいただけるフリーコール 

KI 01 20 - 139-365 (無料） 

いつをサンキ:!一 36己曰 

■通常電話番号（携帯電話対応） 03-3414-9655 
■FAX 03-3413-4049 


当社家電品についてのごホ目談やご要望は 

地区お客さま相談室（月~金曜日9:00~17:日0祝祭日を除く) 

化巧道の11 )893-1 313干 004-0041 化巧巿厚別区大谷地ま 2-1-1 1 
ま化 (022)231-8282 〒983-0035仙台市宮城野区日の出扣 2-2-33 
首都固 （03)3414-9722 f 154-0001 まま都世田谷区;‘也尻 3-10-3 
中部 （052)972-7222 〒46 1-0005 名古屋市ま区東お 1-4-3 
化陸 （076)252-1356 〒920-0811金お巿か坂町西81 
m 西の 6)6451-3611 〒53 1-0076 大阪巿化区大淀中 1-4-13 
中国 （082)278-1322 〒733-0833広き巧西区商エセンター 6-2-17 
四国の 87)879-1 190干 761-1705 きり I 郡き川町大字川ま下 717-1 
九州 （092)571-2211 干81 6-0088 福岡市 W を区板巧 4-6-35 


♦巧な地.巧語番号などについては変更になることがあ0ますので、あ5かじめご了承願います。 


ご不明な点や修理に関するご相談 

まずは、お買上げの販売店へ 


乾居などでお買上げの販売店へご依頼でさない場合 


修珪がの巧致や修理を巧巧ずる場合のご巧談窓口 


1"： 北海道地区 

ホし幌 (011)890-7520 

丰しな巿巧別区大を化 
ま 2-1-18 

Jli JII (0166)26-5580 

旭り I 巿巧1を 8-1-4 

化見 (0157)25-7045 

化見ホ化木巧 500-5 

到 I 路 (0154)24-1355 

ミ川なホまを巧 2-25 

帯広 （0155)35-3111 

帯広巿西15を巧 14-1 

吉ル牧 （0144)55-1114 

吉小化巿明野巧巧 
2-1-18 

ル僖(〇 1 34) 33-3380 

小♦さ巿緑 2-28-22 

函館 （0138)49-0345 

巧おホ西指巧巧 

589-57 


首都圏地区 
東京都•神奈り I 県•千葉県 
巧城県-埼玉県-栃木県*群馬県 

フ□ントセンター東京 

巧 話 (03)3424-1111 
FAX (03)3424-1115 

ま京都世田を区;を尻 3-10-3 


関西 • 
大阪府 
巧庫県 
石り I 県 
山口県 
香り I 県 


化陸•中匡 

>奈良県•和言 
• 京都府•滋! 
>富山県•福^ 
• 島根県*鳥至 
>徳島県•高う 


フ□ントセンター関西 

巧 話 (06) 6454-3901 
FAX (06) 6454-3900 


曼付時間 
36已曰248ザ日3 











まをのために 
必ずお守 D 
<ださい 


■誤った取扱いをしたとさに生じるな険 
とその程度を、次の表示で区分して説 
明していまず。 


A 




誤った取扱いをしたときに、 
死 t ： や重傷などに結びつく可 
能性があるちの 

A 注意 

誤った取扱いをしたときに、 
傷害または家屋、家財などの 
損害に結びつくもの 


■ 図記号の意ほは;夕の通りでず。 



0 

d ) 

〇 

e 

¥ 


絶巧に行わない 


絶巧に独れない 


お巧に分解-修理-改造は 
しない 

お巧に水をかけたり、水で 
め5さない 


絶対にめれた手で触れない 


必ず指示に従い、行う 


必ずアース線を接続ずる 


必ず軍源プラグをコンセント 
から抜く 


■異常及び不具合び発生したときは、た 
だちに運転を停止し、「お買上げの版 
売店」または「兰菱電機修理窓口 •ご 
相談お□」にご相談ください。 
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を蔵庫の周囲はすを P 這をあけて 
据えつける 


を煤びちれた 
とさに滞留し、 
発义-爆発の 
恐れびありま. 
ず。 



〇 


すを PS をおけて 


おおは交流100 V で定格15 A 
な上のコンセントをおなでほう 


延長コードの使 
用、タコ足配線 
は、発熱-义災 
の原因になりま 



〇 


地漂にそなえ 
固定する [ 

冷蔵庫が倒れ、— 
ケガの原因に 
なりまず。 .，り 

的 


アースを する 

アース が不完全 
な場合は、感電 • 
义災の原因にな 
りまず。 



巧倒防止 


雷恭コ-ド 


100V • 1 已 ACU ： 


@ 


アース巧按続 


を蔵庫のを巧回巧（配管）を 
傷つけない、ネジ等巧たない 


水のかかる巧や湿気のをい巧へ 
の設置は避ける 


巧燃がち媒を广 
使用していま I 
ずので、発义* 

お発の恐れび|| 「 

ありまず。 | r 了 


0 


絶縁不良により、 
感電 .乂災の 
原因になりまを 
ず。 6 


0 


水めれ巧止 


をな回巧(配管)を傷つけたときは、 
を窟庫に触れず义気の使用を度け 
巧を開けて換気ずる 

ち媒回路を傷 r<pn ^ _ 

つけたときは、-、、 

舅 


ガスちれに気ヴいた5を蔵庫に 
触れず、巧を開けて換気ずる 



巧巧ずる 


電気接点の义巧 
により爆発•义 
災の原因になり 
まず。 — 



〇 


水を入れた容器を上に置かない 


水洗いしたり、食汁をこぼさない 


電気部品にかかる 
と感電•乂災の「 
原因になりまず。 





水めれ咨止 


水-餘十びかかると、 
感電*义災の原因 
になりまず。爲 

ずぐに 
ふき取って 

ください。 和 A 



0 


水かけ揉止 


可燃性スプレーは巧くで使わない 庫巧では電気! 


^接点の义巧 
で引义•火災の 
原因になりまず。 



0 


巧用巧止 



揮発性の引义しやずいをの 
を入れない 

ベンジン、イ 

品、整髪料は、 [ mSIf 
引义•爆をの 巧適 iTI 

原因になりまず。 


0 


巧 g 祭止 


庫巧に冷煤がち 
れていると電気 
製品の接点の义 
巧で発义-爆発 
の恐れびありま 
ず。 


薬品やぎ術試料を巧をしない 

厳しい管理が A 
必要な物は、月なみ 

驟 J 離 

でさません。 & I 


P0 


巧な巧止 






















ぬれた手で電源プラグを巧を差し 
しない 


自郵製か機の煤械部（貯かコーナー 
の上部）に手を入れない 


感電の原因に 
なります。 





めれ手禁止 


ドアや八ンドル（取っ手）に 
ぶらさが6ない、引さ出しドアに 

柔らない nlT'%=l 


製か皿が回乾し 
たとさ、ケガの 
原因になります, 


を蔵庫の上に巧を置かない 



を蔵庫が倒れて' 
ヶガの原因に 
なりまず。 ，( 


0 


ドアの開閉などで 
落下し、ケガの 
原因になりまず。 





巧が!禁止 


0 


® i S 

巧お禁止； を険でず。 


保管時の巧巧閉じ込めが 
懸念される場さは、ドアパッキング 
を引つおつてはずす 广 

ぃっ がぶ、 




バッキングはずす 


におったり、巧ちした食品は、 
食べない 一 _ 


食中毒や病気 
の原因になり 
ます。 



〇 


めれた手でをず室の食品や容器 
に触れない 


康傷の原因 I し 
なりまず。 





めれま疫止 


ち蔵庫の底に手、足を入れない 


鉄板などで 
ケガをする 
原励し 
なりまず。 





巧が禁止 


ドアは取っ手を持って閉める 


指をはさまない 
よラに}寺って 
ぐださい。 
ケガの原因に 
なりまず。 



斌 


取っ手を持つ 


火災の原因に 
なります。 


改造をしなし、 


長期間巧わないとまは、電源プラグを廃棄するとをは、販売店や巿町巧に 
巧いてか5、ドアを開けてを燥させる引を渡す 


乾燥が不十分な場合、を却 
器腐食による冷媒 (ガス) 
もれの原因になり、発义 • 
攝発の恐れびありまず。 


〇 


巧巧させる 


放置し、を媒ちれび 
凳生ずると、义気に 
よる発义-爆発の原 
因になります。 




引を;巧す 


傷んだコードやプラグ、差し込み 
がゆるいコンセントは巧わない 


感電-発乂の 
原因になります C 


電源プラグはコードを 
引っ張って巧かない 

〕ードが傷み ' 「-~ h 
感電-発义の [1 
原因なりま—— 




0 


巧用禁止 


0 


電源プラグはコードを下向さにし 
巧の根元まで差し込む 


逆に差し込むと 
コードに無理び 
かかり、発熱- 
発乂の原因にな 
0ます。 


〇 


りす9。 り コードは下向を j 

電源プラグのほこりを取る 


絶縁不良になり、 
义災の原因にク 
なります。 , 

か 




〇 

ほこりを取る！ 


食品を無理につめ込まない 
棚を強く引を出さない 


食品が落下し、 
ケガの原因に 
なじます。 



0 


を巧室にビン巧を入れない 


中身がまって 
割れると、 
ケガの原因に 
なりまず。 


1 

么 

一 —-^ 

- -- 

〇 

巧泛） 


0 

時话装止 


電源プラグをを蔵庫の背面で押し 
つけない。電源コードを傷つけない 

押しつけたり、重い， _ 

ものをのせたり、巧^ 

つたり、束ねたりす*4 I Xj 
ると 、 mm - 

删になりまず。结止 


庫巧灯は指定の定格のちのを使ラ 


指定む外のもの 
を使ラと乂災の 
原因になりまず£ 

fEES^ 



—( 巧が、、 
れ g 巧のを 

ス巧ろ，' 


© 


指定品使用 


寶常時（こば臭いなど）は、電源 
プラクを巧を、運捉を中比する 


庫巧なの交換やお手入れのとをは、 
電源プラグを巧く 


異常のまま運乾 
を続けると、 
感電*义災の 
原因になりまず。 


⑩の 



I 

プラグを巧く j 


!感電.ヶガの 
!原因になりまず。 




ブラグを巧く 


巧が丈夫で水平なところに 
調壁脚でしっかり固定する 


冷蔵庫び移動し、 
ケガの原因に 
なりまず。 二 


〇 


か平に据えつけ 


A ミち意 


安全のために必ずお守りください 









全体 ly ッ 
を蔵 
を凍 
野巧 


[形 

[種— 


定格巧容積 


かお寸法 


高 

奥 


僵 


さ 

を 

重 


質 一 

定^羣圧— 

電動機定格 
:電熱装置をを i 肖費里す1(_霜取り時） 
^肖 費 電力 里 


_鸟波 
消费電 


数 

方 


電源コード 
をま室 


^有効長さ^ 
の記号 


MR - CU 33 NE i 

冷凍；令 蔵 庫 i 

_ 330 L i 

192 L : 

64 L 〈37 L 〉 

74 L 〈4己 L 〉 _ 

1己已已 mm 
600 mm 

639 mm ! 

— 69 kg _ I 

1 QQV -己 0/60 HZ 其用 j 

93/99 W 
^43/^43\N 

為蔵室ドアの内側に 表示してあります。 

1 .95 m 

フォースタ— 


■定格内容積の〈 〉巧は「食品収納スペースの目安」です。 



■この製品は日本国内用でずので曰本国外では使用でさません。 
また、ア フターサービスち でさません。 

This appliance is designed Tor use in Japan only and 
can not be used in any other country . 

No servicin 居 is available outside of Japan . 


巧唐庫の巧容積について 


■定格巧容積は、曰本工業規格 （JIS C 9801) に基づさ、庫巧部品のラち、冷やず機能に影響びなく、工具なしに外せる棚 
やケース等を、がしたが態で算出したちのです。この定格巧容積には、食品収納スペースと;ち気循環スペースを含みます。 
■弓 I さ出し式貯蔵室（例えば、ち凍室、新温度帯室、野菜室等）の場合、定格巧容積と併せ食品収納スペースの目安を表示していま 
す。なお、回乾扉式冷凍室の食品収納スペースについては、冷気の循環を考慮して定格巧容積の6己％程度を目ちとしてください。 
食品のつめ込み過ざは、庫巧の;令えむ5や電気のムダの原因となります。 


をな唐の消費巧力畳にごいて 


■冷蔵庫の消費電力墨は、従巧 
J に C 日目07の消巧電力量試験 
方法により測定し表示してさま 
したが、19日9年3月か 5 JIS 
C 9801の消費軍力里試験ち法 
による表示に変更しました。 

また、冷蔵庫の消費電力量は季 
節により変化することか5その 
表示は従来の「1力月当たり」 
か5「年間」の値に変更されま 
した。 


■消費電力量の測定基準 （JIS C 9801) 


備ち 


種類 

庫巧逼度 

扉開閉 
回数 

を凍;ち蔵庫 
刚-スト"み-スト雌種 

冷蔵室 

已でむ下 

2已回/曰 

冷ず室 

-1 8でけ下 

8回/日 

を蔵庫 

冷蔵室 

己でじ TF 

2已回/曰 

を巧庫 

ち凍室 

- 18でむ下 

8回/日 


周囲温度 
と湿度 


2己で 
70±5% 


★ミ肖費お力■は、周囲温度や湿度、扉の開閉頻度そして 
新しく入れる食品の通度- a などによって巧化しまず。 


消費電力里の表示 


年間消費虽力垣 （ kWh / 年） 
=\ A /2 日 X 36 已曰/年 

W 化： 

周囲温度2已ででの1曰当りの 
消費巧力 ■( kWh / 曰） 


節電について 

i ご家おで、一ま歪気を巧うの 


省エネで 

守る環境豊かな暮5し 


ご家庭で、一番電気を使ラのがを蔵庫。 
でちちよつとしたむづかいで電気代び 
節約できまず。節電をむびけましょう。 


麦茶など熱い 
まま入れて 
いませんか？ 


必要 m 上に 
ドアを開けて 
いませんか？ 


冷やしすざて 
いませんか？ 



♦長年ご使用の冷蔵庫の点検を！ 


口 


廃棄時に 
ごま意願います。 


こんな症状は 
あ0ませんか 


♦巧源コード、プラグび異常に熱い。 

参巧源コードに深いキズゃ変形びある。 
•焦げ < さい臭いびする。 

♦ち商庫床面にいつち水び溜っている。 
参ビリビリと巧気を感じる。 

♦その他の異常や故障がある。 



故障や事故防止のため、コ 
ンセントから亟源フラグを 
はずして、必ず販売店に点 
検-慨1をご相談ください。 


2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客さまがご使用済みのじ令蔵庫」を廃棄される場合は、 
収集•運搬料金と再商品化等料金（リサイクル料金）をお支仏いいたださ、巧象品を販売店や市町 
村に適正に引さミ度すことが求め!5れています。 


お客樣メモ 

お買上げ曰 



販売店名 


サービスを依頼される 
とさに便利です。 

年 

巧 

_0 

電話 （ 

) 


16 


一王菱電機株式会社 

静岡製作戸斤〒 422-8 己28静岡市ル鹿 3-18-1 


A 巨 79 A 995 H 02 


名療柄室室室 


品棚棚 


\ly \ 1 / 

ミ」大 
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夕 
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ブー 


ーリススタ卵 
:ス -- ルト 

一.ヶヶッ 

属変-ドドが r 
--ルルおケ 

ツチチくポ ル 

i . ドド：^ - リ - 

ノィィ^^トユ 
i ンララか—- 
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スス 
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- 

ケ 

ケド 


上下 


rx 

ノ 


0 


1粟 


ススツ 


ケケ 

I ググマタ発 
ンン 
，ジジ音 


ス 


ラー 


U U 

野ス I フフ防ア 


力 
血 
発 
蒸蒸 


を蔵室 野塞きを凍室 



















